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Service Parts List (Model code : CLP-600N/SEE) 


SA: SERVICE AVAILABLE SNA : SERVICE not AVAILABLE DNA : DELIVERY not AVAILABLE 


| Drawer# | SEC-Code_ | Description & Specification — — [Location Service 
FRAME-P-FRONT;CLP-600,SECC,-,-,-,T1.0,W2 
FRAME-P-BOTTOM;CLP-600,SECC,-,-,-,T1.0,W 
SNA 
SNA 
SMPS-FUSER SUB B'D-V2;CLP-600,*,AC/AC,-, 5 
HVPS-DAVINCI:-,24V,21.6V~27.6V,-,MAX 5KV 
UNIT-LSU DAVINCI;CLP-600,-,-,-COLOR 16PPM 
8.1-18-3 |. 9ο91-000120 ΙΕΑΝ-ΡΟ INVERTER;AD0624HS-A76GL(,SCX-6345 |_| 8Α | 
SPONGE-DUCT;CLP-600,POLYESTERE ҒОАМ,-,72 
CBF HARNESS-DRIVER;CLP-600,CBF HARNESS,U 
BRACKET- М NPC;MLC-500,SECC,T0.8,-,-,-,- 
IPR-SHIELD SIMM;ML-80,SECC.,-,T0.5,-,-,-, 
S 

5 
SNA 
SA 
SA 
ELA UNIT-DUCT SMPS:CLP-600,SEC,EXPORT,-, | | SA) 
8.1-46- | JC67-00161A_|DUCT-FAN SMPS;CLP-600,PC+ABS,T2.0,W51.4, |) (|5МА| 


Parts List 


SA: SERVICE AVAILABLE SNA : SERVICE not AVAILABLE DNA : DELIVERY not AVAILABLE 


| Drawer |  SEC-Code | 7 Ревсіріоп% Specification — — [Location Service 
COVER- М ЕВОМТ;СІР-600,4В5,3.0,429.0,221 
Р0046 

Р004 

С0035 

50011 

Р0044 

SA 
COVER-_M_TOP;CLP-600,HIPS,2.5,386.7,465. 
COVER- Μ ΑΙΒ DUCT:CLP-600,PC+GF20%,2.5,3 
SNA 
NA 
N 
NA 
SA 
SPRING-CS;STS304-WPB,-,PI1,D8,L44,-,-,ID 
LOCKER- М PTB REAR:CLP-600,POM,WHT,HB.-, A 
N 
SNA 
HOLDER- М LOWER R;CLP-600,HIPS,HB,12.5,W 
HOLDER-_M_LINK:CLP-600,HIPS,HB,12.5,W19. 
LINK-_M_FRONT;CLP-600,POM,L185.3,T3.7,-, 
IPR-BRKT BASE BAR:CLP-500,SECC,-,T1.6,-, 
MEA UNIT-PICK UP;CLP-600,SEC,EXPORT.-.,-, 
ELA UNIT-MPF;CLP-600,SEC,EXPORT,.-,-,-,- 
FOOT-ML80;ML-80,NBR,-,GRAY, -.-.- 


Parts List 


SA: SERVICE AVAILABLE SNA : SERVICE not AVAILABLE DNA : DELIVERY not AVAILABLE 


| Drawer | SEC-Code_ | 7 Description ἃ Specification 7 Location [Service 
SA 


FRAME-_M_MAIN;CLP-600,ABS+GF20%,VB-4921, SNA 

| ___|[5МА] 
LABEL(R)-Y;COMMON,-,PVC,10.12,W15.0,L7.0 
SNA 


MEA UNIT-PTB TERMINAL;CLP-600,SEC,EXPORT 
SA 
8.6-15-4 | ЈС97-01401А |МЕА UNIT-TERMINAL:TR;ML-5000A,SAMSUNG,KO_ | | 5Α ] 
HOLDER- М РТВ LOCKER;CLP-600,POM,3.0,-,3 SNA 
8.622 | ./С39-00509А [CBF HARNESS-GND ZENER;SCX-4521F,-,UL1007_— | | 
PHOTO-INTERRUPTER;TR,-,-, REFLECTIVE,- | | SA) 
COVER- М EXIT ROLLER;CLP-600,PET GF30%,T 


Parts List 


SA: SERVICE AVAILABLE SNA : SERVICE not AVAILABLE DNA : DELIVERY not AVAILABLE 


| Drawer | 5ЕССов | 7 Ревсіріоп & Specification — — [Location Service 
LEVER-_M_ACTUATOR EXIT;CLP-600,PET GF30% 
N 
SNA 
GUIDE-_M_OUTPUT;CLP-600,PET+GF30%,5V,T2. 
S 

S 

N 
NA 
N 
BRUSH-CARBON:ML-3560,SM190,-,D9,9.5,-,- 
SPRING-CS;SUS304,-,P10.5,D6.7,L17.5,-,-, 
87-42; | 6107-001248 |SPRING-CS;SWP-B,-,PI1.3,D6.8,L19.5,-,-,| SNA 
N 
87-46 7 | ЈС68-01581А |LABEL(P)-CAUTION HOT;COMMON,SAMSUNG,PET, | | 
LABEL(R)-HV FUSER;ML-6060,PVC,-,220V.-,, NA 
COVER- М SIDE L;CLP-600,PET GF30%,T2.5,W 
8749 | JC63-00593A |COVER- М SIDE R;CLP-600,PET GF30%,12.5,W 
8.7-51 ή JC61-01066A |GUIDE- M_INPUT;CLP-600,PET+GF30%,5V,1T3.0 
HANDLE-M-FIX FUSER;CLP-600,PC+SUM.-,-,L4 


Parts List 


SA: SERVICE AVAILABLE SNA : SERVICE not AVAILABLE DNA : DELIVERY not AVAILABLE 


| Drawer | SEC-Code_ | Description 8 Specification | Location [Service 
WASHER-PLAIN;-,ID5.9,0D10.0,T0.13,BLK,PO 
WASHER-PLAIN:-,ID5.9,0D10.0,T0.5,BLK,POL 

8.8-11 | 6031-001051_|WASHER-PLAIN;M4,1D4.1,0D7.0,10.13,,POLY |  |5МА)| 
WASHER-PLAIN;POLYMIDE,-,ID7.1,0D14,T0.13 

8.8-7 | 3066-00746Β ΙΟΕΑΗ-Μ ΏΕνΕ DRV2_2Z21;CLP-600,POM,M0.8,22_ | | 5Α |] 
SPRING-ES:SWPB,-,P10.4,D2.4,L21.4.-,-,ID | SNA | 
ICT-PIN ADF;SCX-1110F,STS303,D2.0,-,-,-, 10001 


8.8-35 |. 6002-000308_|SCREW-TAPTITE;PH,+,B,M2.6,L6,ZPC(YEL)SW_ | - | 5Α | 
SCREW-TAPTITE;BH,+,8,M3,L6,ZPC(YEL),SWRC || SNA | 
8.8-5 |] 6003-001086 _|SCREW-TAPTITE;BH,+,-,B,M3,L12,ZPC(BLK)S_ | - | 5Α ] 
8.8-35 |] 6003-000196 _|SCREW-TAPTITE;PWH,+,B,M3,L10,NIPLT,SWRC_ [| |<5А| 
8.8-35 |] 6003-000264_|SCREW-TAPTITE;PWH,+,-.B,M3,L6,ZPC(YEL)S 1] [%мА | 
8.8-35 |. 6003-000269_|[SCREW-TAPTITE;BH,+,-.S,M3,L6,ZPC(YEL)SW | SA 
8.8-35 |. 6003-000282_|SCREW-TAPTITE;BH,+,-,B,M3,L8,ZPC(BLK)SW | | 8Α | 
8.8-55 |] 6003-000301 _|SCREW-TAPTITE;BH,+,S,M4,L6,ZPC(YEL)SWRC | [SNA] 
SCREW-TAPTITE;BH,+,B,M4,L10,NI PLT,SWRCH [| [SNA] 
8.8-7 7 | ЈЕ68-105328 | АВЕЦ(Р)-ВАК СОПЕ;СІР-500,-ҮУРОРАРЕ,, | [sNA | 
HOLDER- М PAD;CLP-600,PC+ABS,T3.0,W54.0, SNA 
SA 

8.9-16 | 6107-001249 |SPRING-CS;SUS304-WPB,-,PI0.5,D8.8,L6,-,- 


Parts List 


SA: SERVICE AVAILABLE SNA : SERVICE not AVAILABLE DNA : DELIVERY not AVAILABLE 


| Drawer | SEC-Code_ | Description & Specification | Location Service 
ΟΑΜ- М РІСК UP MP;CLP-600,PC,-,ID6.1,BLK 
PLATE- М КМОСК UP;CLP-600,ABS+GF 20%, T2. 
SHAFT-REGI UPPER;ML-2150,SUM22,-,6,-,-,- 
SA 

SPRING-TS;SUS304-WPB,-,P10.4,D6.7,-,-,-, 
18.10-13 | .С61-01094А |HOLDER-M-SENSOR;:CLP-600,POM M90-44,T2.5, | |5МА 

PHOTO-INTERRUPTER:TR,90%,150mW,DIP-4,BK 
HOUSING-M-PICK UP:CLP-600,PC+GF20%,OD5,- 
SHAFT-PICK UP;CLP-600,PC+GF20%,72.5,4.0, 


Parts List 


SA: SERVICE AVAILABLE SNA : SERVICE not AVAILABLE DNA : DELIVERY not AVAILABLE 


| Drawer | SEC-Code_ | 7 Ревсіріоп & Specification — — [Location [Service 
SNA 
| #N/A | JC68-01518A_|MANUAL-QIG;CLP-600,SEE,16 LANGUAGE,-.M15 |)  |5МА| 
| 3ΝΙΑ | JC68-01518B |MANUAL-QRG;CLP-600,XSG,TURKEY,TURKEY,M-4 ΤΊ |5МА| 
| -ЯМА | ,С96-03334А ΙΕΙΑ UNIT-MAIN LINE;CLP-600,SEC,EXPORT,-, | |5МА| 
| -ЯМА | JC97-02211A |МЕА UNIT-MAIN FRAME;CLP-600,SEC,EXPORT,- | | 5Α | 
PAA-LABEL_SEE;CLP-600/SEE,SEC,-,LABEL AS 
ADHESIVE-CYA:LOCTITE403,NTR, 1250,20G 

| 3ΝΙΑ | 0201-001833 _JADHESIVE-HM;30-NF,WHITE,200-600,-_ |) |5МА| 
SOLDER-WIRE;HSE-01,-,D3,SN/0.5CU/0.03NI/ | SNA | 
| 3ΝΙΑ | 0202001492 [|SOLDER-WIRE FLUX;HSE-02 LFM48 58-345, |_| SNA | 
| 3ΝΙΑ | 0203-001102 |ТАРЕ-ОРР MASKING;OPP-2,T0.05,W100,L400M, |  |5МА| 
| 3ΝΙΑ | 0203-001159 |ТАРЕ-ҒІ-АМЕМТ;/8915,70.15,//12,15500018 |)  |5МА| 
| 3ΝΙΑ | 0203-001189 |ТАРЕ-АСЕТАТЕ;/810,70.05,//12,.65000ТЕР- |  |5МА| 
| #N/A_ | 0204-000469 |ТНІММЕК;4662,-079- |) oa 
FLUX;:KSP-70L,-,84%,FLUX,SPRAY | CL SNA | 
| #N/A_ | 0205-001003 [GREASE-BEARING;NYOGEL788,DAMPING GREASE, | | SNA] 
| 3ΝΙΑ | 0205-001059 _JGREASE-BEARING;PETAMO GHV 133,BEIGE,15KG_ | |5МА| 
| 3ΝΙΑ | 0205-001080 |ОКЕАЗЕ-ВЕАБІМС;МҮОСЕІ. 774H,NOISE DAMPING | | SNA] 


ЯМА | 3501-001263 |КЕІАҮ-РОМ/ЕН;5У,530т/У/,10000тА,1ҒогтА,/т6б | | sa 
| ЯМА | 3704-000349 |5ОСКЕТ-ІС;8Р,ІР,5М,544М |1). |Я65МҮ| 
| ЯМА | 3711-000198 [HEADER-BOARD TO CABLE;1WALL,3P,1R,2.5MM, | Jsa] 
| ЯМА | 3711-000203 [|HEADER-BOARD TO CABLE;1WALL,2P/3P,1R,7.9 κ]. |А | 
| ЯМА | 3711-002000 ΙΗΕΑΒΕΗ-ΒΟΑΒΡ ТО CABLE;BOX,18P,2R,2mm,STR |2 |5МА| 
| ЯМА | 3711-002808 |HEADER-BOARD ТО CABLE;BOX,7P,1R,2mm,STRA | |5МА| 
| ЯМА | 3711-002811 ΙΗΕΑΒΕΗ-ΒΟΑΒΡ ТО САВІЕ;ВОХ,10Р,1В,2тт,5ТА |2 |5МА| 
| ЯМА | 3711-002813 [HEADER-BOARD ТО CABLE;BOX,12P,1R.2mm,STR | [5А 
| МА | 3711-003035 _|HEADER-BOARD ТО CABLE;BOX,14P,2R,2mm,STR | | sa 
| #МА | 3711-003411 ΙΗΕΑΡΕΗ-ΒΟΑΒΡ ТО CABLE;BOX,5P,1R,2mm,STRA_ | |65МА| 
| #МА | 3711-00398Ί [HEADER-BOARD ТО CABLE;BOX,28P,2R,2mm,STR | | ЗА | 
| ЯМА | 3711-004379 |НЕАВЕК-ВОАКр ТО CABLE;BOX,4P,1R,2mm,STRA_ | 9641 
JACK-DIN;8P,-,AU,BLK,- | [9ΝΑ| 
| ЯМА | 3722002309 __|JACK-USB;4P/1C,AU30U,BLK,ANGLE,B TYPE | SSSA | 
| #МА _|_6044-000001 |ЕІМС-С5;103,003,70.25,ВАСК,505304 |). |5МА| 
| #МА | 6103-000101 _[SUPPORTER;DALS-10N,H10,NTR,NYLON66 CT |sNa]| 


Parts List 


SA: SERVICE AVAILABLE SNA : SERVICE not AVAILABLE DNA : DELIVERY not AVAILABLE 


| Drawer | SEC-Code | 7 реѕспіріоп & Specification — — [Location Service 
| 3ΝΙΑ | 6902-000288 |ВАС PE;LDPE,T0.05,W250,L450,TRP,8,2-_ |) |5МА| 
| 3ΝΙΑ | 6902-000321 |ВАС РЕ;НрРЕ,70.015,//800,11300,ТКР,28,6М- |)  |5МА| 
| ЯМА | 6902-000332 |ВАС CONDUCTIVE;PE+CARBON,T0.1,W250,L500, | | 8ΝΑ] 
| 3ΝΙΑ | ,С02-00050А ΙΤΟΝΕΗ-ΟΗΙΝΡΕΡ МАСЕМТА;СІ.Р-600,5БАМ-7952-- | | SNA] 
| 3ΝΙΑ | ,С02-00051А ΙΤΟΝΕΗ-ΟΒΙΝΡΕΡ YELLOW;CLP-600,SAY-79GZ-K1 |  ISNA | 
| #N/A_ | 9039-00423Α ΙΟΒΕ HARNESS-STEPMOTOR;CLP-600,CBF НАКМЕ5_ | _ | ЗА | 
| 3ΝΙΑ | 9039-00432Α ΙΟΒΕ HARNESS-BLDC;CLP-600,CBF HARNESS, ULI || SA | 
| #N/A_ | ЈСЗ9-00503А ΙΟΒΕ HARNESS-M_FUSER;CLP-600,CBF-HARNESS, {| | SA | 
| 3ΝΙΑ | 9039-0066ΊΑ ΙΟΒΕ HARNESS-FUSER3;CLP-600,CBF HARNESS,U {| SA | 
| -ЯМА | JC46-00248A_|S/W APPLICATION-DRV;-,CLP-600,CLP DRV,1. | |5МА| 
S/W APPLICATION-CD;-,ML-3560,-,PRT DRV, 1 | SNA | 
FLANGE-M-OPC:CLP-600,PC,-,ID6,0D25.3,9.8 
SPACER-M-DR;CLP-600,RUBILLOY-K,-,ID6.0,0 

BUSH-DEV DR:CLP-500,BRONZE,1D7.0,OD9.4,L 

| NA | ,С61-01091А ΙΗΟΙΡΕΗ-Μ-ΡΑΡΕΕ C,R;CLP-600,POM,-W9.0L1 |) |5МА| 
| #N/A_ | JC61-01092A_|HOLDER-M-TENSION;CLP-600,POM,-,W15,L17,B | |5МА| 
| #N/A_ ] JC61-01093A_|HOLDER-M-TRANSFER;CLP-600,POM,-,W21.2,L1 Ι΄. [5м | 
| #N/A_ | JC61-01095A_|HOLDER-M-DRAW;CLP-600,HIPS,T2.5,W33.6,L3 | | 8ΝΑ] 
GUIDE-M-BELT;CLP-600,POM,T2.0,W7.7,23.0, ШЕШЕН SNA | 
| 3ΝΙΑ | JC61-01097A_ |СІЛрЕ-М-РКІМЕ;СІР-600,РОМ,72.0,46.4,117 |  |5МА| 
| -ЯМА | JC61-01098A_[|GUIDE-M-SAW,FIX;CLP-600,HIPS,T2.0,W17.2, |) |5МА| 
| -ЯМА | JC61-01099A_|FRAME-M-PTB;CLP-600,ABS+GF20,--BLACKT |  |5МА| 
FRAME-M-DUMMY,F;CLP-600,ABS,-,-,BLACK,12 | SNA | 
| 4ΝΑ | 4061-0110ΊΑ ΙΕΒΑΜΕ-Μ-ΡΟΜΜΥ.Β;ΟΙΡ-600,ΑΒ5.,ΒΙΑΟΚΤΣ |  |5МА| 
| -ЯМА | ЈС61-01102А | PLATE-P-SAW;CLP-600,SUS304 CSP 1/2H,T0.1 |  |5МА| 
| #N/A | JC61-01108A_|PLATE-P-HV,BK;CLP-600,SUS 304CSP1/2HT |  |5МА| 
| #N/A__ | JC61-01110A_|HOLDER-M-CR,F;CLP-600,POM,T2,W8.5,L10.4, |)  |5МА| 
FRAME-M-DEV;CLP-600,ABS+GF5%,-,-,BLK,T2, | SNA | 
HOUSING-M-OPC;CLP-600,ABS+GF5%,T2,W306,L | SNA | 
| #N/A_ | JC61-01115A_|PLATE-M-SIDE,F;CLP-600,PC,T2.5,W29.4,21._ |) |5МА| 
| 4ΝΑ | JC61-01116A_|PLATE-M-SIDE,R;CLP-600,PC+GF20,T2.0,W62, |  |5МА| 
| 4ΝΑ | JC61-01117A_|PLATE-P-BIAS,DR;CLP-600,SUS 301CSP1/2HT |  |5МА| 
| 4ΝΑ | JC61-01118A_|PLATE-P-BIAS,SR;CLP-600,SUS 301CSP1/2H,T |  |5МА| 
| 4ΝΑ | JC61-01119A_|PLATE-P-BIAS,CR;CLP-600,SUS301 CSP1/2HT | | SNA | 
| NA | JC61-01124A_|HOLDER-M-PADDLE;CLP-600,POM,T2.0,W38.2,L |)  |5МА| 
| 4ΝΑ | JC61-01636A_ |BRACKET-P-GUIDE LEVER L;CLP-600,SECC,T1. | |5МА| 
| 4ΝΑ | JC61-01637A_|BRACKET-P-GUIDE LEVER R;CLP-600,SECC,T1. | |5МА| 
| 4ΝΑ | JC61-01638A_|BRACKET-P-RELEASE LEVER;CLP-600,SECC,T1. | |5МА| 
| NA | JC61-01639A_|BUSH-M-RELEASE LEVER;CLP-600,PET GF 30%, {| | SA | 
| 4ΝΑ | JC61-01678A_ |SPRING ETC-DEV_FRONT;CLP-600,SWP-B,0.65, | | <А| 
| ΗΝΙΑΑ | JC61-01685A_[|SPRING ETC-DUMMY;CLP-600,SUS,0.5,-,-,20. | | sal 
| 4ΝΙΑ | JC61-01754A_|PLATE-SAW FUSER;CLP-600,SUS304-CSP 1/2H, |) | SA] 


Parts List 


SA: SERVICE AVAILABLE SNA : SERVICE not AVAILABLE DNA : DELIVERY not AVAILABLE 


SEC-Code Description & Specification | Location [Service 
#N/A JC61-70932A |SPRING ETC-GUIDE DEVE;ML-5000A,-,D4.3,-, Ζ4159 
ЯМ/А JC61-70935A |SPRING ETC-SEPERATE P/UP;ML-5000A,-,-,-, GW 


| 3ΝΙΑ | JC62-00166A_|SEAL-WASTE FILM;CLP-600,URETHANE FILM,- ΙΤ. | SNA] 
| #N/A_ | JC62-00167A_|SEAL-COVER,WASTE;CLP-600,SM FOAM,GRAY,T4 | | SNA | 
| #N/A_ | JC62-00168A_|SEAL-BRACKET_BLADE;CLP-600,URETHANE FOAM | | 9νΑ] 
| #N/A_ | JC62-00169A_|SEAL-SUPPLY;CLP-600,PORON LE-20,GRAY,5,1 |_| SNA | 
| #N/A_ | JC62-00170A_|SEAL-PADDLE;CLP-600,PORON LE20,GRAY,5,7. | |5МА| 
| #N/A_ | JC62-00171A_|SEAL-BRACKET,CLN;CLP-600,SM FOAM,GRAY, T4 | | SNA | 
| #N/A_ | ,662-00172А |5ЕАІ-ВККТ CLN_LOWER_F;CLP-600,PE FOAM,GR | ISNA | 
| 3ΝΙΑ | JC62-00173A [|SEAL-BLADE INNER,R;CLP-600,PE TAPE(110PJ | |5МА| 
| 3ΝΙΑ | 9062-00174Α |SEAL-BLADE INNER,F;CLP-600,PE TAPE(110PJ_ 1 |5МА| 
| #N/A_ | JC62-00175A_|SEAL-PADDLE,INNER;CLP-600,URETHANE FOAM, | 7 |5МА| 
| NA | 9062-00176Α |ӘЕЛІ-ОРС,Ғ;СІР-600,ҒЕ(Т«РОКОМ,ВКОУММ,3,М4 |_| SNA | 
| 3ΝΙΑ | 9062-00239Α |5ЕЛІ-ҒІІМ COVER DEVE;CLP-600,PETFILMWH |_| SNA | 
| #N/A_ | 9062-00244Α |SEAL-FILM,OPC;CLP-600,URETHANE FILM,NTR, ΙΤ. |5МА| 
| 3ΝΙΑ | JC62-00245A_|SEAL-FILM,AGI-BELT;CLP-600,PET,NTR,T0.1, |. [SNA] 
| 3ΝΙΑ | JC62-00246A_|SEAL-FILM,REAR;CLP-600,PET FILM,NTR,TO.1 |) |5МА| 
| #N/A_ | 9062-00247Α _|SEAL-AGITATOR;CLP-600,PORON,GRAY,T5.0,0D_ _ |  |5МА| 
| #N/A_ | 9062-00264Α _ |SEAL-BRKT_CLN_LOWER_R;CLP-600,.PEFOAM,GR | | SNA | 
| NA | JC62-00265A_|SEAL:DEV_FELT_R;CLP-600,PORON+TEFRON FEL | |5МА| 
| #N/A__ | JC62-00277A_|INSULATION-SMPS;CLP-600,PC SHEET,0.43W2 | |5МА| 
| #N/A_ | JC62-00325A_[|SEAL-SIDE DR;CLP-600,PET,CLEAR,T0.1ID6. |) |5МА| 
SHEET-AGITATOR_D;CLP-510,PET,0.2,-,-,WHI 
COVER-M-PAPER,C;CLP-600,HIPS,-,-,L256,-, 

| 3ΝΙΑ | ЈСӨЗ-00607А |COVER-M-WASTE TONER,L;CLP-600,HIPS,T2.0,_ | |5МА| 
| 3ΝΑ | ./С63-00608А |COVER-M-WASTE TONER,U;CLP-600,HIPS,T2.0, | |5МА| 
GROUND-WIRE;CLP-600,SUS304,10.5,-,-,-,- | SNA | 
| -ЯМА | ./С63-00714А |5НЕЕТ-ЗЕМ5ОБК,РТВ:СІР-600,РЕТ ҒІІМ,0.487 |  |5МА| 
| -ЯМА | ЈСӨЗ-00721А |5НЕЕТ-М/АВТЕ,ТОМЕБ;СІР-600,РС,0.38,7,40 |  |5МА| 
| -ЯМА | ЈСӨЗ-01016А |SHIELD-P-BRACKET INLET;CLP-600,SECC,T0.6 |)  |5МА| 
| 4ΝΑ | ,С63-01154А |СКОШМО-КОШЕҢ;С1Р-600,505304-С5Р 1/2H,TO |) | SA | 
| #N/A | ЈС64-00182А ΙΗΑΝΡΙ Ε-Μ-ΡΤΒ УМІТ;СІР-600,НІР5,72.5,44. |)  |5МА| 
| -ЯМА | ЈС66-00788А ΙΟΕΑΗ- М ΡΒΙΝΕ,ΡΤΒ;ΟΙΡ-6ΟΟΡΟΜΜΟΘΖ6Τ | | SNA] 
| -ЯМА | ./С66-00789А |СЕАК-М-ОРС;СІР-600,РС,М0.8,731,26.392082: | | 9ΝΑ] 
| 4ΝΙΑ | ЈС66-00790А |СЕАК-М-АСІТАТОҚ;СІР-600,РОМ,М0.6,226,5. |)  (|5МА| 


Parts List 


SA: SERVICE AVAILABLE SNA : SERVICE not AVAILABLE DNA : DELIVERY not AVAILABLE 


| Drawer |  SEC-Code | Description & Specification — — [Location Service 
| -ЯМА | ,С66-00791А |СЕАК-М-БЕУ;СІР-600,РОМ,М0.6,219,12.13228 |)  |5МА| 
| 3ΝΙΑ | ЈСӨ6-00792А |SEAR-M-DEVE DRIVE;CLP-600,POM,M0.6,M0.8, | | SNA | 
| -ЯМА | .С66-0079ЗА |СЕАК-М-К5БК;СІР-600,РОМ,М0.6,М0.6,21822 |)  |5МА)| 
СЕАК-М-5ОРРІ Ү;СІР-600,РОМ,М0.6,220,12.77 
SHAFT-M-AGI,A;CLP-600,ABS,252.3,14, BLACK 

| #N/A_ ] JC66-00917A_ [DRUM-PTB BELT;CLP-600,PE,--¥0150.5,W473,S |_| SNA | 
| 3ΝΙΑ | .С66-00918А |КОШ-ЕК-РАРЕК CHARGE;CLP-600,SUM24L+URETH | | SNA | 
| #N/A_ | ЈСӨ6-00919А _|ROLLER-BACKUP,CLN;CLP-600,SUM24L+AL6063 | |5МА| 
| #N/A_ | JC66-00920A_|ROLLER-TENSION,PTB;CLP-600,SUM24L+AL6063 | |5МА| 
| 3ΝΙΑ | ЈСӨ6-00921А _|ROLLER-DRIVE,PTB;CLP-600,SUM23+EPDM,¥Ő14S |_| SNA | 
| #N/A_ | ЈС66-00922А |ROLLER-TRANSFER;CLP-600,SUM23+NBR FOAM, = | | SNA | 
| 3ΝΙΑ | .С66-00923А |5НАҒТ-ОРС HINGE,F;CLP-600,SUM24L+NI,15,4 | | SNA | 
| 3ΝΙΑ | 9066-00824Α |5НАҒТ-ОРС HINGE,R;CLP-600,SUM24L+NI,27,5 |1 | SNA | 
| #N/A_ | JC66-00925A_|SHAFT-OPC;CLP-600,SUS303,316,6,SILVER,- | [%мА | 
| #N/A_ | JC66-00926A_|ROLLER-OPC CHARGER;CLP-600,NBR+HDR+SUM22 | | SNA | 
| #N/A_ | ЈСӨ6-01199А |ЅНАҒТ-ОРС DRIVE K;CLP-600,SUM24L,L58.7, |) Ι58ΝΑΙ 
| 3ΝΙΑ | JC66-01200A_|LEVER-M-RELEASE;CLP-600,PC,-,W36.0,L20.0 |) | SA] 
| #N/A_ | .С66-01231А |КОМ-ЕК-БУММҮ;СІ.Р-600,РҒА,Ор6.0,110.0,-- | [SNA] 
| #N/A_ | JC66-01233A_|ROLLER-FD R;CLP-600,PFA,OD12.0,L26.0,-- | |5МА| 
CAP-THERMISTOR;CLP-600,PET+GF30%,T1.5,W1 [| SNA | 
| #N/A_ | ЈСӨ8-00690А [MANUAL-(CARDWARRANTY CARD;ML-1210,XEU,E | |5МА| 
| 3ΝΙΑ | ЈСӨ8-00966А [MANUAL-WARRANTY_CARD;COMMON,XST,THAILAND | [5МА | 
| 3ΝΙΑ | JC68-00967A [|MANUAL-WARRANTY_CARD;COMMON,XSE.INDONESI | | SNA] 
| 3ΝΙΑ | JC68-01134A_[LABEL(P-BLANK(FUSER):ML-1710D3-WHITE |) |5МА| 
| 3ΝΙΑ | ЈСӨ8-01154А | АВЕ (Б)-РОР(А);СОММОМ-,РС+НОГОСКАМ, ТО. | |5МА| 
| 3ΝΙΑ | 9068-012456Α |MANUAL-WARRANTY CARD;COMMON,XSG,ARABIC,U | | SNA] 
| NA | ЈСӨ8-01451А [LABEL-MAC ADDRESS;COMMON,SEC,ART100G,0.0 | | SNA] 
| 3ΝΙΑ | ЈСӨ8-01540А |МАМУАІ-5НЕЕТ DEVE;COMMON,-,ENGLISH,--ART | |5МА| 
| #N/A | JC68-01554A_|LABEL(R)-OPEN CLOSE;COMMON,KOREAYUPO-10_ | | 3ΝΑ | 
| 3ΝΙΑ | ЈСӨ8-01579А [MANUAL-NETWORK GUIDE;CLP-600N,SEC,-.,COMM | | 8ΝΑ] 
| #МА | JC68-10914D_|LABEL(P)-SERIAL NO;ML-85,ART,70X15,G100, |  |5МА| 
| #N/A_ | JC68-10914E | АВЕ SERIAL-YELLOW;COMMON,SEC,ART,0.1,7_ | |5МА| 
| 3ΝΙΑ | .С68-10914Ғ | АВЕ SERIAL-CYAN;COMMON,SEC,ART,0.1,70, | |5МА| 
| #М/А | 4Ο68-109146 |ΑΒΕΙ SERIAL-MAGENTA;COMMON,SEC,ART,0.1, ss |_| SNA | 
| #N/A_ | JC68-10932A_|LABEL(P)-BLANK(ML);ML-85,ART,70X60,G100, |  |5МА| 
| #N/A_ | ЈСӨ9-00736А |СУ5НІОМ-5ЕТ MAIN;CLP-600,EPS,-,W616,L549_ |)  |5МА| 
| 4ΝΑ | ЈС69-00857А |СУ5НІОМ-5ЕТ САР;СІР-600,ЕР5,-,616,547,37 |) [| %мА | 
| -ЯМА | ./С69-00859А |ΡΑΡ-ΡΕΝΕ CAP;CLP-600,PE FORM,5,280,203,- | |5МА| 
| -ЯМА | ЈС71-00002А ΙΝΡΗ-ΕΑΒΤΗ OPC APOLLO;SF-5100,C5210P-H,0. | |5МА| 
| NA | ЈС72-01234А |РМО-БЕУЕ САР TONER;CLP-500,PP,BLACK,-H5 | 7 |5МА| 
| -ЯМА | ЈС73-10017А ΙΕΡΗ-ΘΕΑΙ ΒΙΟΟΚΙΜΙ-80/ΡΟΙΥυΒΕΤΗΑΝΕΕΟΑΜΤ | | 9νΑ] 
| -ЯМА | ./С74-10901А ΙΜΡΕ-ΙΝΑΞΗΕΕ SUPPLY;ML-5000,POLY,ID4.1*OD1_ |) |5МА| 
| -ЯМА | JC92-01663A_ |РВА SUB-K_CRUM;CLP-600,SEC,KOREA,K_CRUM, | ΎΠΠ9νΑΙ 
| -ЯМА | ./С92-01664А |РВА SUB-C_CRUM;CLP-600,SEC,KOREA,C_CRUM, | | SNA] 
| 4ΝΙΑ | JC92-01665A_ |РВА SUB;CLP-600,SEC,KOREA,M_CRUM,37*16MM | (|5МА| 


Parts List 


SA: SERVICE AVAILABLE SNA : SERVICE not AVAILABLE DNA : DELIVERY not AVAILABLE 


| Drawer# | SEC-Code_ | Description & Specification | Location Service 
| #N/A_ | ./692-01666А [PBA SUB-Y_CRUM;CLP-600,SEC,KOREAY_CRUM, | |5МА| 
| #N/A_ | ./692-016728 [PBA 5υΒ-ΝΡΟ;ΟΙΡ-600,5ΕΟ,ΚΟΗΕΑ,ΊΙΟΊΟΟΒΑΕ | | 5Α |] 
| #N/A_ | ЈС94-00879А |РНАМТОМ AU ЈС92-01655А |) |5МА| 
| #N/A_ | ЈС97-02247А |МЕА UNIT-CLEANING,PTB;CLP-600,,SECC+URE | [8ΝΑ] 
MEA UNIT-PR;CLP-600,SEC,EXPORT.-,-,-,- ο | SA] 
| ΝΑ | ЈС97-02682А |МЕА ОМІТ-ТОВЕ;СІР-600,5ЕС,ЕХРОЋТ,---- |. [9νΑ] 
| #N/A_ | 0201-001235 |АОНЕБІУЕ-Т5;рЕН-3900,КЕ0,04-- |. |5МА| 
SOLDER-CREAM:S3X58-M405,-,D20~38§-,96.5SS ο SNA | 
| #N/A_ | 0402-001189 _|DIODE-RECTIFIER;M4,400V,1A,TS-1,TP == J SA 
| #N/A | 0501-000294 [ΙΤΗ-5ΜΑΙΙ SIGNAL;KSA708-Y,PNP,800mW,TO-92 |) [8А | 
| #N/A | 0505-001592 _|FET-SILICON;SI4542DY,N/P,30V/-30V,6.9A/6 = | SCL SNA | 
| #N/A | 0601-000003 |LED;ROUND,RED/GRN,3.1MM,650/563NM,3.8X5. | | 5Α | 
| #N/A | 0601-001332 _|LED;CBI,GRN,2.9mm,567nm |). |5МА| 
| #N/A_ | 0601-001383 |LED;ROUND,RED,3.0MM,700NM_ |) ΝΑΙ 
МА | 0902-001533 _|IC-MICROPROCESSOR;RM5231A,32BIT,MQFP,128 | | SNA | 
| #N/A | 0904-001989 |IC-USC;ISP1582BS,-:HVQFN56,56P,8X8X0.85M__ | | 5Α | 
| #N/A | 0904-002005 |ІС-ВОЅ CONTROLLER;V320USC,-,PQFP,208P,28 |  |5МА| 
| #N/A | 1001-000170 [C-ANALOG SWITCH;MC14051BD,SPDTCMOS,SOP_ | | 5Α |] 
МА | 1003-001447 |ІС-СІОСК DRIVER;CDCVF2505,TSSOP,8P,150M1__ | | SNA | 
МА | 1006-001316 |ІС-ПІМЕ DRIVER;FIN1047M,SOP,16P,10X6MM,- | |5МА| 
| #N/A | 1105-001405 |ІС-РКАМ;К45281632,-,128МВІТ,4Х2МХ16ВІТТ | | SA 
| ΧΝΑΑ | 1201-000167 |ІС-ОР AMP;358,SOP,TP,8P,150MIL,DUAL,100V___ |  |5МА| 
ЯМА | 1202-000164 |ІС-УОІТАСЕ COMP.;393,SOP,8P,150MIL,DUAL, | [5А | 
МА | 1203-002166 |ІС-РОЅІ.ҒІХЕР REG.;1117DT25,DPAK,4P,240M_— | [%мА | 
| #N/A_ | 1203-002233 _ |IC-RESET,XC61F,SOT-23,3P,-,PLASTIC,0.7/1 _ _ | Ι5ΝΑΙ 
R-CHIP;15Kohm,1%,1/10W,TP, 1608 

R-CHIP;10HM,1%,1/4W,TP,3216 

МА | 2007-000071 |К-СНІР;22оҺһт,5%,1/10/,7Р,68 | |<А| 
R-CHIP;1.8Kohm,5%,1/10W,TP,1608 SA | 
| #N/A | 2007-000080 |К-СНІР;2Коһт,5%,1/10М4/,7Р,68 | 554] 
В-СНІР;ЗКоһт,5%,1/10%/.ТР,1608 [5А | 
| #N/A | 2007-000084 |К-СНІР;4.7Коһт,5%,1/10/,7Р,68 | {554} 
МА | 2007-000093 |К-СНІР;20Коһт,5%,1/10/,7Р,68 | 54] 
R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608 SA | 
| -ЯМА | 2007-000105 |К-СНІР;200Коһт,5%,1/10/,ТР,1688 | {54} 
Е-СНІР;!Моһт,5%,1/10//,ТР,1608 [бА | 
| #N/A | 2007-000122 |К-СНІР;1.2Коһт,5%,1/10/,ТР,68 | [Sal 
R-CHIP;1.5Kohm,5%,1/10W,TP,1608 [| SA | 
| ЯМА | 2007-000309 |К-СНІР;10оһт,5%,1/10//,7Р,68 | | SA 
R-CHIP;2Kohm,1%,1/10W, TP, 1608 ΕΤ 
R-CHIP;510HM,5%,1/10W, TP, 1608 [бА | 
| #МА | 2007-001134 |К-СНІР;68оһт,5%,1/10М4,7Р,608 | [sal 
R-CHIP;8.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608 [| SA | 


Parts List 


SA: SERVICE AVAILABLE SNA : SERVICE not AVAILABLE DNA : DELIVERY not AVAILABLE 


| Drawer | SEC-Code_ | 7 евсіріоп% Specification — — [Location Service 
| 3ΝΙΑ | 2007-002425 | R-CHIP;1ohm,5%,1/10W,TP,1608_ |) JS] 
R-CHIP;12.1Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

R-CHIP;30.1Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

R-CHIP;2.74Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

R-CHIP;29.4Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

| #N/A | 2011-001193_JR-NET;680hm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP_ |) [5А | 
R-NET;330hm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2.0x1. ο (ЗА | 
| #МА | 2203-000257 |С-СЕБ,СНІР;10пҒ,10%,50У,Х78,88 | |С5А| 
C-CER,CHIP;0.012nF,5%,50V,COG, 1608 |2 SNA | 
| #N/A_ | 2203-000815 |С-СЕБ,СНІР;0.033пҒ,5%,50у,С06,188 CL [sa] 
| -ЯМА | 2203-001071 |С-СЕБ,СНІР;0.056пҒ,5%,50у,С06,188 | |ба | 
| 3ΝΙΑ | 2203-001086 |С-СЕК,СНІР;0.0050пҒ,0.25рҒ,50У,МР0,68 | |<А| 
| 3ΝΙΑ | 2203-001598 |С-СЕК,СНІР;2200пҒ,%80-20%,16у,Ү5У,02: |) | SA] 
C-CER,CHIP;0.22nF,5%,50V,NPO,1608 | | SA | 
| -ЯМА | 2203-005105 |С-СЕБ,СНІР;0.68пҒ,5%,50у,С06,88 |) |<ЗА| 
C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,1608 | SNA | 
C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,16V,Y5V,-,1608 

| NA | 2402001042 | C-AL,SMD;100uF,20%,16V,GP,TP.6.6x6.6x5.4_ | | Sa] 
| #N/A_ | 2402001049 |C-AL,SMD;10uF,20%,16V,GP,TP,3.3x3.3x5.4 J TSA | 
| #N/A_ | 2402001106 _|C-AL,SMD;33UF,20%,50V,WT,TP,8.3X8.3X6.3M_ | | 8Α |] 
| NA | 2402001178 |C-AL,SMD;10uF,20%,16V,WT,TP,4.3x4.3x5.8m_ |) | Sal 
INDUCTOR-SMD;6.8uH,20%,6965 | CL SNA 
| 4ΝΑ | 2801-001375 _|CRYSTAL-UNIT;10MHz,20ppm,28-AAA,16pF.450 |)  |5МА| 
| #N/A | 2801-004414 [|CRYSTAL-UNIT;25MHZ,50PPM,HC-49/S,12PF,50 _ |)  |5МА| 
FILTER-EMI SMD;25V,2A,-,100000pF,2x1.25x SA | 
BEAD-SMD;1200hm,2012,TP.-,- | f SA 
| #N/A | 3301-000344_|BEAD-RADIAL;2000hm,3.5x0.6x6.5mm,7000mA, |)  |5МА| 
| #N/A_ | 3301-001067 |BEAD-SMD;:6000HM,1608,-,-- |). |5МА| 
| #N/A_ | 3711-000840 ΙΗΕΑΡΕΗ-ΒΟΑΒΡ TO CABLE;BOX,30P,2R,2MM,STR_ | | 

| #N/A | 3711-002807 ΙΗΕΑΡΕΗ-ΒΟΑΗΡ TO ΟΑΒΙΕΒΟΧ,Θ6Ρ,ΊΗ2ππι ΤΑ | |5МА| 
| #N/A | 3711-003408 ΙΗΕΑΡΕΗ-ΒΟΑΗΡ ТО САВІЕВОХ,2Р,1К,2тт,ЭТНА | |5МА| 
| ЯМА | 3711-003409 ΙΗΕΑΡΕΗ-ΒΟΑΗΡ TO CABLE;BOX,3P,1R,2mm,STRA | | 8ΝΑ] 
| #N/A | 3711-003410 ]ΗΕΑΡΕΒΞΒΟΑΒΡ TO САВІЕОХ,4Р,1К,2тт,бЭТЕА | |5МА| 
| #N/A_ | 3711-003942 ΙΗΕΑΡΕΗ-ΒΟΑΗΡ ТО CABLE;BOX,2P,1R,2MM,STRA | | 5Α | 
| 4ΝΑ | 3711-004349 ΙΗΕΑΡΕΗ-ΒΟΑΗΡ TO ΟΑΒΙΕΙΒΟΧ,ΦΡ,ΊΗ2ΜΜΦΤΑ {| | 5Α |] 
| #N/A | 3711-004487 ΙΗΕΑΡΕΗ-ΒΟΑΗΡ ТО BOARD;BOX,80P,2R,0.8MM,S__ | | 5Α | 
| #N/A | 3722-001319 |JACK-MODULAR;8P/8C,STANDARD,Y,ANGLE,INVE |_| 5Α | 
| -ЯМА | 6902-000444 |ВАС PE;LDPE,T0.05,W250,L250,TRP,28,2,3-P__ |  |5МА| 
| -ЯМА | ЈС13-00029А |С ASIC-DAVINCI,LPEC2,CLP-600,208,3.3V- |) | Sal 
| -ЯМА | ЈС13-00030А |Ο ASIC-HYPER_C;HYPER-C,CLP-600,256,3.3V |) | 5Α | 
| ЯМА | ЈСЗ9-00306А ΙΟΒΕ НАКМЕ55-ІС;СІР-500,М/ІКЕ,12877,47 |) | 5Α |] 
| NA | ЈСЗ9-00399А ΙΟΒΕ HARNESS-PANEL;CLP-600,WIRE HARENSS,U_ |_| SNA 
| 4ΝΑ | ./С39-00425А ΙΟΒΕ HARNESS-SET_CR2;CLP-600,CBF HARNESS, | | 5Α |] 
| #N/A_ | ./С39-00429А ΙΟΒΕ HARNESS-TH_NEW;CLP-600,CBF HARNESS,U | | 5Α |] 
|__ 4ΝΙΑ | ЈС39-00442А ΙΟΒΕ HARNESS-NEW_FUSER;CLP-600,CBF HARNES |_|. 5Α | 


Parts List 


SA: SERVICE AVAILABLE SNA : SERVICE not AVAILABLE DNA : DELIVERY not AVAILABLE 


| Drawer# | SEC-Code_ | Description & Specification | Location Service 
| #N/A_ | ./639-00508А |СВҒ HARNESS-GND2;CLP-600,CBF HARNESS,ULI | | 5Α ] 
| #N/A_ | ЈС41-00261А [РСВ MAIN-DAVINCI;CLP-600,FR-4,4L,-,1.6T, | [SNA] 
| #N/A_ | JC61-01109A_|BRACKET-P-CLN,PTB;CLP-600,SECC,T1.2,W16. | [%мА | 
PLATE-P-CRUM;CLP-600,C1720,T0.15,W2,L5.2 

| #N/A_ | JC61-01280A_|BLADE-CLEANING,PTB;CLP-600,URETHANE, -W1 |_| SNA | 
| #N/A_ | ЈС61-01282А |ВІАРЕ-СЕЕАМІМС;СІР-600,0КЕТНАМ№,ТЕР,М11 | | 3ΝΑ] 
| ΝΑ | ЈС62-00142А |НЕАТ SINK-P-MC2;SCX-6320F,BRONZE,0.5,7,2 | [9νΑ] 
| #N/A_ | JC62-00309A_|TUBE-BLOWER;CLP-600,POLYETHYLENE,-,OD14. -| | SNA | 
| #N/A_ | JC63-00186A_|SHEET-GUIDE ADF;SCX-6320F,PET,0.125T,-- |. | 5Α | 
| #N/A_ | ./С63-00896А |ҒІ-ТЕК-ТОМЕБ;СІР-600,РОІҮЕ5ТЕНЕ,10.07,,2 | | 5Α ] 
| #N/A_ | ЈС63-00904А _ [SHEET-FILTER TONER;CLP-600,PET,T0.125W2 = | | 5Α | 
| ΝΑ | .С63-01029А |5НЕЕТ-РТВ CLEANING;CLP-600,PET,10.188,W1 |]. | SA) 
LEVER-FUSER FRAME;CLP-600,PET GF30%,T2.0 | 1 SNA | 
| #N/A_ | ЈС68-01727А ΙΜΑΝΟΑΙ-ΙΝΕΟΗΜΑΤΙΟΝ;ΟΙΡ-650,5ΕΟ,2ΊΙΑΝΟΝΟ |_| SNA | 
| #N/A_ | JC71-00051A_|ELECTRODE-FU;ML-3560,T5.5,-,D28,SME19_ | CE SNA 
| #N/A_ | ЈС92-01667А |РВА SUB-PTB_CRUM;CLP-600,SEC,KOREA,PTB_C_ | |5МА| 
ЯМА | ЈС92-01668А |РВА SUB-COLOR_REGI;CLP-600,SEC,KOREA,COL | | SNA] 
МА | JC94-01058A_|PHANTOM AU ЈС92-01659А f [SMA] 
ЯМА | JC94-01064A [PHANTOM AU ЈС92-01663А |) |5МА)| 
МА | ./С94-01065А |РНАМТОМ AU ЈС92-01664А |) CE SNA 
| #N/A_ | ./С94-01066А |РНАМТОМ AU ЈС92-01665А |) |5МА| 
ЯМА | ЈС94-01067А |РНАМТОМ AU ЈС92-01666А |) CE SNA | 
МА | JC94-01071A |РНАМТОМ AU ЈС92-01752А | |5МА| 
ЯМА | ЈС94-01072А |РНАМТОМ AU ЈС92-01675А |) CE SNA 
МА | ЈС94-01165А |РНАМТОМ AU ЈС92-016728 _ _ | CE SNA 
МА | 0401-000116. |DIODE-SWITCHING;MMSD914T1,100V,200MA,SOD_ | |5МА| 
| #МА | 0505-001350 _|FET-SILICON;NDT2955,P ,-60V,-2.5V,0.30HM, | |<5А 
| #N/A_ | 0801-002567 _|IC-CMOS LOGIC;74HCT273,D FLIPFLOPSOP2 | [5ΝΑ] 
| ΝΑ | 0803-003264 |ІС-СМО5 LOGIC;74LCX06,HEX INVERTER/BUFFE | | SNA] 
| #N/A | 0903-001355 [|IC-MICROCONTROLLER;S3C2510A,32BIT,BGA,41 | | 5Α |] 
ЯМА | 1003-001535 |ІС-МОТОК DRIVER;A3977SLP,TSSOP,28P,9.6X4 | [5А | 
| #N/A | 1103-001321 |IC-EEPROM;24WC128,16KX8BIT,SOP,8P,5X4MM, | | 3ΝΑ] 
| #N/A | 1105-001357 |ІС-РКАМ;К45281632-,128МВІТ,4Х2МХ16ВІТТ | |<5А| 
| МА | 1107-001286 |ІС-ҒІ.А5Н MEMORY;29LV160,2MX8/IMX16BIT,TS_ | |5МА| 
МА | 1203-002220 _|IC-POSI.ADJUST КЕб.101117,0РАК,3Р, 401 | |)|<5А| 
| #N/A | 1205-002339 |ІС-СІОСК GENERATOR;CY25811SC,SOIC,8P,150_ | | 5Α |] 
ЯМА | 1205-002593 |ІС-ТЮАМЭСЕІУЕБ;Е-5ТЕ100Р,ТОҒР,64Р,10Х.044 | |5МА| 
R-WIRE WOUND,NON;0.220hm,5%,2W,AA,BK,4x1 [| SA | 
| #МА | 2007-000033 |К-СНІР;0оһт,5%,1/4//,7Р,26 | | $А/ 
R-CHIP;1Kohm,1%,1/10W, TP, 1608 | | SA 
R-CHIP;10Kohm,1%,1/10W,TP, 1608 [| SA | 
| #N/A | 2007-000070 |К-СНІР;0оһт,5%,1/104,ТР,608 | [sa 
R-CHIP;1000hm,5%,1/10W,TP, 1608 [| SA | 


Parts List 


SA: SERVICE AVAILABLE SNA : SERVICE not AVAILABLE DNA : DELIVERY not AVAILABLE 


| Drawer | SEC-Code | Description & Specification — — [Location ]ervice 
| 3ΝΙΑ | 2007-000076 |К-СНІР;330оһт,5%,1/10М/,ТР,68 |) |<ЗА| 
| #N/A_ | 2007-000077 |К-СНІР;470оһт,5%,1/10М/,ТР,68 |) |<ЗА| 
R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W, TP, 1608 

R-CHIP;30Kohm,5%,1/10W,TP, 1608 

| 3ΝΙΑ | 2007-000113 |К-СНІР;ЗЗоһт,5%,1/10//,7Р,6808 |) |<ЗА| 
R-CHIP;820hm,5%,1/10W, TP, 1608 | SNA | 
| ЯМА | 2007-000134 |К-СНІР;3ЗКоһт,5%,1/10/4/,7Р,608 |) |<5А| 
К-СНІР;1000НМ,1%,1/10У/,ТР,1608 | ὯΝ 5Α | 
R-CHIP;1Mohm,1%,1/10W, TP, 1608 A 95 | 
| -ЯМА | 2007-000539 |К-СНІР;200оһт,5%,1/10/,ТР,68 |) Jsa] 
R-CHIP;2400hm,5%,1/10W,TP,1608 | | бА | 
| #N/A__—|_—2007-000839_|R-CHIP;390hm,5%,1/10W,TP,1608_ 1. [|s] 
R-CHIP;5.1Kohm,5%,1/10W,TP,1608 | | SA | 
| #N/A_ | 2007-001002 |К-СНІР;510оһт,5%,1/10М4,ТР,68 |) [5А | 
R-CHIP;49.90hm,1%,1/10W,TP,1608 | SNA | 
R-CHIP;1780hm,1%,1/10W,TP,1608 

R-CHIP;56.20hm,1%,1/10W,TP,1608 

R-NET;390HM,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP 

| #МА | 2203-000041 |С-СЕБ,СНІР;0.01пҒ,0.25рҒ,50/,С06,,88 | | SA | 
C-CER,CHIP;100nF,+80-20%,25V,Y5V,1608 | | SA | 
| 3ΝΙΑ | 2203-000192 |С-СЕК,СНІР;100пЕ,+80-20%,50У,Ү5Ү,2012 |) |<5А| 
| #N/A_ | 2203-000236 |С-СЕБ,СНІР;0.1пғ,5%,50у,206,68 |) |<А| 
C-CER,CHIP;0.018nF,5%,50V,COG, 1608 | SA | 
| -ЯМА | 2203-000440 |С-СЕБ,СНІР;1пҒ,10%,50У,Х78,,88 |) Jsa] 
C-CER,CHIP:0.022nF,5% ,50V,COG, 1608 [| SA | 
| 3ΝΙΑ | 2203-000681 |С-СЕҺ,СНІР;0.0271Ғ,5%,50у/,С06,88 | |<А| 
C-CER,CHIP;0.33nF,5%,50V,COG,1608 [| SA | 
| #N/A_ ] 2203-000998 |С-СЕК,СЫЇР;0.047пР,5%,50/,С0б,1608________ | J SA | 
| #N/A_ | 2203-002392 |C-CER,CHIP;220nF,+80-20%,50V,Y5V,2012 ΙΤ. J Sa] 
C-AL;100uF,20%,50V,WT,TP,8x12,5 

| #N/A_ | 3301-000325__|BEAD-SMD;60ohm,3.2x2.5x1.3mm,400mA,TP,,, | |5МА| 
| 3ΝΑ | 3710-002211 |ЅОСКЕТ-ВОАКО ΤΟ BOARD;80P,2R,0.8MM,SMD-S___ | | SNA | 
| #N/A__ | 6009-001396 [|SCREW-SPECIAL;PH,+,-,M3,L10.3,ZPC(BLK)\S |  |5МА| 
| #N/A | ,/В13-00004А |С ASIC-OPE;SF-3100,HT48C5,SSOP,48P,16.1 | | Sal 
| #N/A_ | ЈСЗ9-00421А |СВҒ HARNESS-SOLENOID;CLP-600,CBF HARNESS | | 5Α | 
| 4ΝΑ | ЈС39-00422А |СВЕ HARNESS-SET_CR;CLP-600,CBF HARNESS,U | | SA | 
| 4ΝΑ | ЈСЗ9-00505А |СВҒ HARNESS-FUSER_AC;CLP-600,CBF HARNESS | | 5Α | 
| 4ΝΑ | JC39-00575A_ | CBF HARNESS-FAN;CLP-600,CBF-HARNESS,UL10 | | SA | 
| 4ΝΑ | JC39-00588A_|HARNESS-TEMP;CLP-600,WIRE HARNESS,UL1061 | | <А| 
РСВ-ІТВ KEY;CLP-500,FR-1,1L,-,1.6,13*17. | SNA | 
| 4ΝΑ | ЈС41-00263А |РСВ SUB-DRIVER;CLP-600,FR-4,2L,-,1.6T12_ | |5МА| 
| ΗΝΙΑ | ЈС41-00265А |РСВ SUB-DEVE_CRUM;CLP-600,FR-4,2L-1.6T |  |5МА| 
| -ЯМА | ЈС41-00270А |РСВ SUB-PCI NPC;ML-3560,FR-4,6LAYER,-1 | |5МА| 
| -ЯМА | ЈС41-00274А |РСВ SUB-LCD_PANEL;CLP-600, FR-1,1,-.1.6T |. [SNA] 
| -ЯМА | JC61-00995A_|BRACKET-P-DRAW_PTB;CLP-600,SECC,T1.0,W45 _ | |5МА| 
| #N/A_ | ,С61-01017А ]ΗΟΙΡΕΒ- М MIDDLE PART;CLP-600,PET+GF30%, | | 5Α |] 
IPR-TERMINAL FU;ML-165,C5210P,-,10.3,-,- 


Parts List 


SA: SERVICE AVAILABLE SNA : SERVICE not AVAILABLE DNA : DELIVERY not AVAILABLE 


SEC-Code Description & Specification | Location [Service 
#N/A JC72-01140A |РМО-СОУЕВ FUSER AC:CLP-500,PBT+GF30%,BLA 22607 
ЯМ/А ЈС73-00226А |ВОВВЕВ-РІСК UP;CLP-600,EPDM+IR,-,30,-,GR [|] 


MEA UNIT-REGI;CLP-600,SEC,EXPORT,-.,-,-,- 

| #N/A_ | 0205-001067 |ОКЕАЗЕ-ОКАРНІТЕ;МҮОСЕІ. 756G,HYDRO CARBON | | 8ΝΑ] 
| #N/A_ | 1103-001183 |ІС-ЕЕРКОМ;24С04,512х8,5ОР,8Р,5х4тт,2.5/::/. | | ЗА | 
| 3ΝΙΑ | 1404-001141 | THERMISTOR-NTC;5.6Kohm,5%,3200K,2.1mWiC, |_| SNA | 
| 3ΝΙΑ | 9039-00420Α ΙΟΒΕ HARNESS-FEED;CLP-600,CBF HARNESS,ULI | | SA | 
| #N/A_ | 9039-00427Α ΙΟΒΕ HARNESS-DEVE_IF;CLP-600,CBF HARNESS, || SA | 
| #N/A_ | 9039-00430Α ΙΟΒΕ HARNESS-FCF_EMPT;CLP-600,CBF HARNESS | | SA | 
| NA | ,С41-00169А |РСВ-ТЕМРЕКАТОКЕ;СІР-500,ҒБ-1,11,-,1,622 |_| SNA 
РСВ SUB-GINKGO_ITB;CLP-500,FR-4,2L,-,1.6 || SNA | 
| #N/A_ | ЈС41-00266А [PCB SUB-COLOR_REGI;CLP-600,FR-1,1L-16 =| |5МА] 
HOLDER-M-PICKUP MP:ML-2150,POM.-,-,-,BLK 
STOPPER-SPACER;ML-3560,PC,T0.5,-,-,BLACK (ШЕШЕ SNA | 
ICT-SHAFT HV LARGE;ML-5000A,SWCH18A,-,?4 

PHANTOM AU JC92-01661A 


